ABACO I. 

Risoluzione rapida della formula di Thomson 



ABACO II. 

Calcolo rapido delle bobine cilindriche ad un solo strato 
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ABACO III 


Conversione della lunghezza d’onda in frequenza (kilccicli) 
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